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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate paging is ulven to thly Part in order that it may be fled as a separato 

compllation 
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

(स्वास्थ्य विभाग ) 

शुविध पत्र 

नई दिल्ली , 2 जून , 1981 
का . आ . 410 ( अ ) . - भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग 2 , खण्ड 3 , 
उप - खण्ड ( 2) में पृष्ठ 313 - 314 पर प्रकाशित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 
मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का . आ . 175 ( ङ ) दिनांक 11 मार्ष, 
1981 म 

" बरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी शब्दो के स्थान पर स्वास्थ्य सेवा उप 
निदेशक पढ़ः । 


[ संख्या पी . 15014/ 1 / 81 - पी . एच . (एफ , एण्ड एन . ) पी . एफ . ए . 1 

सी . बी . एस . मणि , अपर सचिव 
( 689 ) 
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MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 2nd June, 1981 
S . O . 4104E ) - In the notification of the Government of India in the Ministry 
of Hoalth and Family Welfare No. S .O . 175( E ) dated 11th March 1981 published 
in tho Gazette of India Extraordinary , Part I, Section 3 , Sub - Section (ii) at page 
313 -314. 

For the words " Senior Scientific Officer " tead , “ Deputy Director of Health 
Services." 

No. P . 15014 / 1 / 81-PH (F & N ) PFA ] 

C . V . S . MANI, Additional Secy . 
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